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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 
22 april 2015, 745683-134832-VGP, houdende aanwijzing Telefication BV als 
keuringsinstelling van persoonlijke beschermingsmiddelen 


De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

Gelezen de aanvraag van 7 mei 2013 van Telefication BV., Edisonstraat 12 te (6902 PK) Zevenaar; 

Gelet op artikel 6d van het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen en richtlijn 89/686/ 

EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der 

Lidstaten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PbEG 1989, L 339); 

BESLUIT: 

Artikel 1 

In dit besluit wordt verstaan onder: 

a. richtlijn: richtlijn 89/686/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing 

van de wetgevingen der Lidstaten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PbEG 1989, 

L 339); 

b. bes/u/f; Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen; 

c. instelling: de in artikel 2, eerste lid, aangewezen instelling; 

d. rege//ng; Warenwetregeling persoonlijke beschermingsmiddelen; 

e. wef; Warenwet. 

Artikel 2 

Telefication BV., Edisonstraat 12 te (6902 PK) Zevenaar, wordt aangewezen als instelling bevoegd tot 

het afgeven van een EG-type-onderzoeksverklaring als bedoeld in artikel 10 van de richtlijn, voor: 

a. helmen voor alpineskiërs; 

b. helmen voor spelende kinderen; 

c. helmen voor de ruitersport; 

d. helmen voor kanovaren en wildwatersporten; 

e. helmen voor bergbeklimmers; 

f. helmen voor luchtsporten; 

g. helmen voor ijshockeyspelers. 

Artikel 3 

Als voorwaarde wordt bepaald dat de instelling: 

a. bij de keuring alsmede bij de uitvoering van de overige in artikel 2, eerste lid, beschreven taken 
neemt ze de in de wet, het besluit en de regeling gestelde regels in acht. Daarbij blijft zij tevens 
voldoen aan de minimumcriteria opgenomen in bijlage V van de regeling; 

b. al de verslagen en protocollen van haar werkzaamheden in het kader van de in artikel 10 van de 
richtlijn bedoelde procedures, op systematische wijze bewaart; 

c. de voorschriften in de in artikel 10 van de richtlijn bedoelde procedures met betrekking tot de wijze 
waarop de instelling in het kader van die procedure dient te handelen, in acht neemt; 

d. de Voedsel en Waren Autoriteit desgevraagd alle inlichtingen verstrekt omtrent de uitvoering van 
deze beschikking. Tevens informeert zij bovengenoemde autoriteit onmiddellijk indien zij een van 
de op haar naam of op naam van TNO Homologations gestelde en voor deze aanwijzing relevante, 
erkenningen van de Raad voor Accreditatie verliest of dreigt te verliezen; 

e. indien zij een EG-type-onderzoeksverklaring als bedoeld in artikel 10 van de richtlijn weigert te 
verstrekken dan wel intrekt, de Voedsel en Waren Autoriteit hiervan onmiddellijk in kennis stelt; 

f. haar beslissingen, met vermelding van de mogelijkheden van beroep en de termijn waarbinnen 
dat beroep moet worden ingesteld, zo spoedig mogelijk mededeelt aan de aanvrager; 

g. overlegt met andere keuringsinstellingen over een juiste en zo veel mogelijk uniforme toepassing 
van procedures, veiligheidsvoorschriften en normen; 

h. indien zij van plan is werkzaamheden waarvoor zij is aangewezen, te beëindigen, deelt zij dit 
tenminste drie maanden voor de voorgenomen datum van beëindiging van die werkzaamheden 
mede aan de Voedsel en Waren Autoriteit. 

De in voorwaarde b genoemde protocollen en verslagen draagt zij, voor zover deze betrekking 
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hebben op de te beëindigen werkzaamheden, over aan: 

- hetzij de onder d genoemde Voedsel en Waren Autoriteit; 

- hetzij, na hiervoor toestemming te hebben gekregen van de onder d genoemde autoriteit, een 
andere instelling, die werkzaamheden uitvoert als bedoeld in artikel 2, eerste lid; 

i. in Nederland haar zetel blijft behouden. 


Artikel 4 


Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015 en vervalt na vijf jaar op 
31 december 2020. 


Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
namens deze. 

de Directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie, 

M.C. Beens 

Een belanghebbende kan tegen een besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene 
wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij het Ministerie van Volksgezond¬ 
heid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den 
Haag. 

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met 
ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is gedagtekend. 

Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat: 

• de naam en het adres van de indiener, 

• de dagtekening, 

• een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding van het zaaknummer, 
briefkenmerk en datum of door bijvoeging van een kopie van het besluit, 

• de gronden van het bezwaar. 
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TOELICHTING 



Ingevolge het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen, dat uitvoering geeft aan de 
richtlijn 89/686/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der Lidstaten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PbEG 1989, L 399) 

(hierna: richtlijn 89/686/EEG) en de daaropvolgende wijzigingen, mogen persoonlijke beschermings¬ 
middelen pas op de markt worden gebracht nadat zij onderworpen zijn geweest aan één van de voor 
de diverse categorieën persoonlijke beschermingsmiddelen bestaande conformiteitsprocedures, uit te 
voeren dooreen daartoe aangewezen keuringsinstelling. Slechts enkele categorieën beschermings¬ 
middelen welke bescherming bieden tegen geringe risico's zijn niet onderworpen aan een conformi- 
teitsprocedure. De conformiteitsprocedure moet worden uitgevoerd door een daartoe door de 
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aangewezen instelling. Voor een dergelijke aanwijzing 
dienen instellingen tenminste te voldoen aan de criteria van bijlage V van richtlijn 89/686/EEG. 
Voorliggende beschikking strekt tot aanwijzing van Telefication BV., te Zevenaar als instelling voor het 
uitvoeren van het verplichte EG-type onderzoek voor helmen bestemd voor: alpineskiërs, spelende 
kinderen, ruitersport, kanovaren en wildwatersporten, bergbeklimmers, luchtsporten en ijshockeyspe¬ 
lers. 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht verschaft Telefication BV., te Zevenaar toegang aan de 
ambtenaren van de VWA die belast zijn met het toezicht op de naleving van de Warenwet, en verleent 
aan de genoemde ambtenaren inzage in de verslagen en protocollen genoemd in artikel 3, onder b. 

De bevindingen van de audit door de Voedsel en Warenautoriteit zijn van dien aard dat Telefication 
BV., Edisonstraat 12 te (6902 PK) Zevenaar voor de maximale periode van vijfjaar kan worden 
aangewezen. 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
namens deze. 

de Directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie, 

M.C. Beens 
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